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Κήρυξη της έναρξης των εργασιών της Γ Τακτικής Συνόδου της Γ Περιόδου της Βουλής 

(Προεδρευομένης Δημοκρατίας). 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εχοντας υπόψη τη διάταξη του άρδρου 40 παρ. 1 του Συντάγματος, 
με πρόταση του Πρωδυπουργού, 

Κηρύσσουμε 

την έναρξη των εργασιών της Γ Τακτικής Συνόδου της Γ Περιόδου 
της Βουλής (Προεδρευομένης Δημοκρατίας). 

Ο Πρωθυπουργός να δημοσιεύσει και να ανακοινώσει αυτό το 
Διάταγμα, την ημέρα έναρξης των εργασιών της Συνόδου της Βουλής, 
όπως αυτή ορίζεται από το Σύνταγμα, δηλαδή στις 3 Οκτωβρίου ε.έ., 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00". 

Αδη να, 3 Οκτωβρίου 1983 

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

0 ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
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